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				1946

				ANUNCIO relativo a la convocatoria para la provisión, mediante libre designación, de un puesto de Subdirector/a de Enfermería Hospital G2, en la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Bilbao-Basurto.

				La Directora Gerente de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Bilbao-Basurto convoca para su provisión, mediante libre designación, de un puesto de Subdirector/a de Enfermería Hospital G2, en la OSI Bilbao-Basurto. Las bases de la convocatoria así como el perfil del puesto se encuentran publicados en la página web: www.osakidetza.euskadi.net

				Las solicitudes deberán presentarse conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria, en el plazo indicado en el mismo a partir del día siguiente al de la publicación en este Boletín Oficial del País Vasco.

				En Bilbao, a 23 de marzo de 2017.

				La Directora gerente de la OSI Bilbao-Basurto,

				MICHOL GONZALEZ TORRES.
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